SEWERYN CIESZKOWSKI 


Obywatel miasta Krakowa 


po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
zmarł dnia 18 sierpnia b. r. przeżywszy. lat 74. 


W nieutulonym żalu pozostała żona wraz z rodziną zapraszają krewnych, przyjaciół 
i znajomych na pogrzeb, który się odbędzie w niedzielę dnia 20 sierpnia b. r. 
o godzinie 4 po południu z domu pod 1. 17 Nad Rudawą. 


Kraków, dnia 19 sierpnia 1899 r. 


Z Drukarni Narodowej w Krakowie (nl. Wiślna 9). 


